toyotom! 


上手に使って上手に節電 



■-31-=ルームエアコン 

mWAISK 


取扱説明書 


このたびは本品をお買いまめいただきましてまこと 



にありがとラございます。お取振いのまえにおずこ 
の取扱説明書を読んで正しいご使用法でご愛用 < だ 
さいますようお願い申しあげます。 


■この取扱説明書は、保証書及び別册の工事説明書 
と共に大切に保管しておいてください。 


■まちがった使用をされますと、機能を充分に発揮 
しなかったり、故障や思わめ事故•危険を招<こ 
とがあります。 


iSSk 

\ェァ〕ゾ 


この製显には、オゾン層を破壊しない新玲媒 
HFC ( R 410 A ) を使用しています。 


—— 00^® —— 

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象と 
した空調を目的としたをのでず。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の保 
存など特殊用途には使用しないでください。また、 


能力じ I 上の負荷で使用しないでください。 
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ご使用の前に 


使いかた 


手入れ•アフタ—サ—ビス 




































設置場所によっては 漏電 しゃ断器の取付けが必要。 

お買い求めの販売店又は専門業者に依頼して<ださい。 

漏電しゃ断器が取巧けられていないと感電の原因になることがあります。 


可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置はおこなわ^厂つ 

なし、。 UPG 

万ーカスか漏れてエアコンの周圃 I したまると、発火の原因 I 

になることがあ0ます。 L — ^ 

運乾中はエアコン背面の窓を完全に開ける。エアコンを窓のち側取付けの場含、 
一度窓を完全に開けてか5標準巧に窓のパッキンがあたるまで閉めてご使用ください。 

パッキンの一部でちエアコン背画の吹さ出し□をふさぐと巧分な能力び得られな 
くなります。 


〇 

指示 

0 

禁止 

〇 


(CAUTION) 


• 電気工事が必要な場合は、お買い求めの販売店又は専門業者に依頗ずる。 

配線等に不備があると漏電や乂ぶの原因になります。 

•取付けは、重量に耐える所に、取付け工事説明書にがって確実におこなう。 

取付けび不完全な場合は、水漏れ、感電、火災、エアコン舊下によるケガの原因に 
な0ます。 

•取がけは、必ず附属の「標準取巧け巧」を使って正し<取付ける。 

取付け枠や取付け方法に不備びあるとエアコン落下によるケガの原因になります;， 

•アースを確実におこなう。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。 
アースが不完全な場含は、感輩の原因になることびあります。 

アースエ事は、電気工事±の資格び必要です。お買い求めの販売店または専門業 
者に依頼してください。 


〇 


@ 

アース 


告 （ WARNING) 


ここに示しに事項は、馨告 A ま意に区分していまず。 

いずれも安全に関する重曹な巧客を記載してありますので、必ず守ってください。 


爪警告 ( WARNING ) 

取扱いを誤った場合、使用者び死亡または重傷を負う巧 
船•生び大をいもの。 

/ i \ 注意 ( CAUTION ) 

弓交扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ラ危険が想定され1 
る場合。および物的價害のみの発生の可能性びあるもの。 


•説明义の お願い 事項は、本機を誤りなく使用していただくためのを意事項び記載されておりますので、 
必ずお巧り < ださい。 

絵表示につしてはなのよラな意ながあります,:. 

り-般的な禁止^必ずおこなうことを電源プラグを抜く ^分解禁止 Q ァ-ス 


ちを上の ご迁意（よく 読んで必ずお守りください) 


取巧け上のを意事項 







安全上のごを意 


• 屋内の壁コンセントで2口 L ソ上になっていても単独で使用する。 
100ソ1日八吩上のコンセントか確認する。また、他の電気 
器具の電源プラグは同じコンセントに差し込み使用しなし、。 

屋巧配線（壁の中の配線）の電気容量び許容量を超え、火災 
や感電や輩源フラグの発熱の原因になります。 

• 電源は交流10日 V 似パで使用しない。 

1日 0 V 以外の電源を使ラと、電気部品が過熱したり、乂が • 
感電の原因になります。 



100V 


•異常時（こげくさい等）は、運転を停止して電源プラグを巧き、お買いホめ 
の販売店または、別紙のお客樣ネ目談窓口一覧に相談する。 

異常なまま運 I ろを続けると故障や感電-火ぶ等の原因になります。 


0 

禁止 

〇 

_確認_ 

畫 

電源ブラグを 
抜く 


長時間;令風を身化に直接当てたり、冷し過ぎないようにする 

体調悪化-健康障喜の原因になります。 

特に乳幼捉、お年寄り、ご病気の方にはご';主意くださし、。 


0 


電源プラグは、ほこりが巧着していないか確認し、ガタつき 
のないように刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこ0び付着したり、接続び不完全な場合は感電や火災の原 
因になります.：電源ブラグにたまったほこりなどは定期的に 
掃陈をしてください。 

電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用•他の電 
気器具とのタコ足配線をしない。 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量び許容量を超え、火災 
や感電や電源フラグの発熱の原因になりまず。 

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加 
熱したり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードが破損する原因になります。 

傷んだまま使巧すると感電や乂ぶなどの原因になります。 



户コ定歐 



〇 

確認 

0 

禁止 

0 


告 (WARNING) 


修理は、お買い巧めの販売店または、別紙のお客様相談窓口一覧に相談ずる。 

ご自分で修理をごれ、不備びあると感電*火災等の原因になります。 


エアコンを移動-再設置ずる場合は、標準枠取巧け工事説明書にしたがい確 
実におこなう。 

取巧け不備びあるとエアコンの落下-感電-乂义等の原因になります。 


分解禁止 

〇 


警告 （ WARNING) 


使用上のま意事項 


移設•修理時のを意事項 









































使用上のま意事項 





ち全上のごを意 


掃除をずるときは必ず遷転スイッチを「切」にし、電源フラ 
グも巧く。 

内部でフアンび高速回転しておりますので、けがの原因にな 
ります。 


長時間ご使用にな5ない場含は、安全のため電源プラグをコ 
ンセントか5巧く。 

ほこりびたまって発熱-発火の原因になることがありまず。 



耳 嘴 


运 

載原フラヴを 
巧< 

プラグを 

巧< 


電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み 
がゆるいときは、使用しなし、。 

電源コードや電源プラグび異常に発熱し、溶けたり変おして、 
感電.シヨート•発火の原因になります。また、コンセント 
の塞し込みがゆるいと感じた時は工事業著に依頼してコンた 
ントを取り替えてください。コンセントを交換しても異常に 
発熱している場合は販売店に修理依頼してください。 

エアコンの上に棄つたり、物をのはたりしない。 

落下 ■ 乾倒などによ D けがの原因になることびあ D ます。 


•エアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたも 
のですので、食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の 
保をなど特殊用途には使用しない。 

エアコン自体並びにこれらの品質低下の原因になることがあ 
0ます。 

• 濡れた手でスイツチを操作しない。 { 

感電の原因になることがあ0ます。 




容 

较 

0 


燃焼器具と一緒に運輕ずるときは、こまめに換気する。 

換気が不充分な場合は、酸素不足の原因になることびありま 

す。 



〇 


エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない。 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることびお0ます。 


〇 


0 


(CAUTION) 


使用上のを意事項 



•エアコンの上に花瓶など水の入った容器などをのせない。 

落下による破續や倒れて水びこぼれると、巧部に浸水して 
電気絶緣び劣化し、感電の原因になることがあります。 



0 


冷房運転時、窓や戸を開がしたが態などでほ R 屋の湿度が 
80%を超えたまま）長時間運乾したり、上下風向板を下 
向きにしたままや、吸么□•吹出口をふさぐようにして長 
時間運転しない。 

上下風向板に露びつき、ときには露び落ち、家財などを濡 
らす原因になることがあります。 

能力 iU 上の負巧（冷房能力以上の広い部屋、を勢の人が居 

る）で使用しない。 ぶク 

設定温度に達しないことや、露が落ち、家財などを濡らす 
原因になることがあります。 必づ钟イ: 


洗浄スプレーは使用しない。 

巿販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水 
経路の詰まりに至ることびあり、水たれや感電の原因にち 
な0ます 


0 


Tf ® 


0 


運転やは、エアコン背面の窓ガラスや網戸を必ず開ける。 

閉めたまま運粒すると、温風で窓ガラス破損の原因にな 
ります。また、室外側の吸込口や吹出□が一部でも而さ 
がれていると機械の保護により冷風び出なくなることが 
お0ます。 



雨降りや風の強い時は、運詔を停止して窓を閉める。 

窓を開けたまま運転すると本体內部や室内に雨び清水して 
內部部品や家財等を濡らす原因になることびあ0ます。 


•取り外ず時は、傾けないようにま意ずる。 

内部にたまっている水び滴下して家財等を濡らす原因にな 
ることびあ0ます 



〇 

指示 

〇 

指 W 

0 


(CAUTION) 


使用上の；注意事項 





各 as のなまえとはた 5 さ 










リモコンの「運乾停止」ボタンで運転を停止させて、またすぐに （3 分似巧）「運転停止」ボタン 
を押しても運転しません。（ただし各ランプは点打しまず。） 

これは機械を保護するためで、3分たてば運酷を開始しまず。尚、室温調節のセット内容を3分！;! 
巧に巧替えた場合でを同様です。又、むやみに電源フラグの抜き差しで、運転や停止をさせないで 
<ださい。鎭繁にこれを繰返すと故障の原因にな0ます。 


リモコン使用上のま意 


リモコン 


運詔停止ボタン 

(押すと「入」、もう一度}甲すと「切」） 

風速切替ボタン 
(風速の種類を選びます。） 

運斬切替ボタン 

(運斬の種類を選びます。） 

スイングポタン 

i ルーバー(左ち風向板)をスイング 
I させ、お好みの角度に変えます。 


おやすみボタン 

(おやすみ予約の時間を設定します。） 


闕痛綱 

A の w ぃ! 

.fUTl ] 温度設定 I 

U W 么 

風速切替入わ切 n 

CID の CD 

..法お切替予的/お S 取消 

CD CD CD I 

スイングおやすみパワフ儿 

CD の CD 


茄ット I 

_ ^ 


リモコン液晶表示部 
f 運転モード、風速、設定温度、^ 

I タイマー時間を表示します。/ 

温度設定ボタン 
(室温を設定します。） 

入タイマーボタン 

(入タイマー予約の日き間を選択 u ^。) 

切タイマーボタン 
側タイマー予約の時間を選択します。） 

取消ボタン 

(タイマーそ約を取消します。） 

パワフルボタン 

(ノ くワフル運乾を開始しをす。） 

IJ セットボタン 

ぶ JJE コンの設定内容を I がットします。) 
(み 先の細いピンなどで挿してください。ミ 


予約確認ボタン 

1 選択した入、切タイマー予約の時間 
をち信します。又、送信したタイマ 
ーチ約の内容を確認でさます。 


本イ本表示部 i 


運斬ランプ 

(運転中に点巧します。） 
ドライランプ 

(ドライ運斬やに点なしまず。） 


表示ランプ 

f エアコンの運乾が態巧び 
I エラーの表示をします。 


タイマーランプ 

(タイマー運乾中に点灼■しをす0 ) 
パワフルランプ 

(ノのフル運乾中に点なします。） 


m 


応急スイッチ 

' 電池切れなどで、リモコンが使えな 
し、時に利用する応急スイッチでず。 
i 巧すと自動運黯で運黯します。 


受イき旨15 

(リモコンからの信号を受信しまず。） 









運転前の準備と 確認 


モコンの準備（巧めてご使用になる前に) 


操作扉の ツマ ミを手前に 
開けて < ださし、。 


lu モコンの上側の<ぼみ 
に指を入れ、手前にリモ 
コンを取0出します。 



某リモコンの裏ぶたを下に 
弓いて取りはずし、 ©0 
を間違えないように、乾 
電池を入れてください。 




-わ願し、- 

★リモコンはていねいに巧ってください。落としたり水がかかったりずると、送信できなくな 
ることがありまず。 

★リモコンの受信距離は正面で約 7 m でず。室のに電子点 I 打おの照明器具がある場含は、受信 
距離が短くなることがありまず。 

★ リモコン操作をしても作動しない場合、又は液晶表示が出ていても作動しない場含は新しい 
乾電池に2本とも交換してください。このとさ動作が正常でない場合は、敌電池を抜き取り 
日秒1ソ上経過してから、再度セットし直してください。 

★乾電池の寿命は通常の使い方で約1年でず。ただし、乾電池の「使用推奨期限」においものは、 
乾電池の交換が早くなりまず。 

★乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険がありまず。乾電池のま意文をよ<読み;夕の点 
に特にミ主意してご使用ください。 

万一;'巧漏れしたときは、よくがき取ってか5、新しい乾電池を入れてください。 

• 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。 

•長期間 （1 力ちじ(上）使用しないときは、乾電池を取り出しておく。 


窓や網戸を完全に開け、窓ストッパーを巧し出してか5、 
窓を窓ストッパーに当たるまで閉めます。 


★窓を開けるのは室外側への放熱のためでず。 —— ~\=^\ 

ぶ 窓や網戸を完全に開けて く ださい。 广入 r — 

を‘窓ストッパーを押し出してください。 / . , 

遺’窓や網戸を窓ストッノく一に当たるまで、ゆっくり閉めてください。 

★窓ヴッシ固定用の鍵を使用する場台は巿販の鍵を購入してください。 ..i 


-お願し、- - 

★が出されるときは運怒を停止して窓を閉め、窓自体の鍵をかけてください。 
★雨風の強い時は、運転を停止して窓を閉めてくだごい。 

★窓を閉めるときは、窓ストッパーを室內側に引いてください。 
★エアコン使用時には、窓やサッシに取り付けたパッキン類が一部で 
も室外側の排熱の出し□をふさいでいないか確認してください。巧 
分な能力が得5れなくなりまず。 






温度設 


★選択された運祇モード及び風速設定は室温び変化してを変わり 
ません。 

★自動運転で巧分な冷房効果が得られない場合は、「運輯切換」 
ボタンを押して、冷房運転（強風）に変更してくだ ごい:， 

3 「温度設定」の「▽」又は、レ心 
ボタンを押しまず。 

• 現在の設定温度より高め3で、低め3 C まで調節び巧能です。 
•「温度設定」ボタン r 么」で高く、「▽」で低く、変更できま 
す。1回押すごとに rc 変化します。 

(運転を停止すると、この調節機能は解除されます。） 

★自動運転では、設定温度び表示されません，‘ピビッ"とし^ 
5受信音で変更したことを確認してくださし、。 

★設定温度を維持する為コンブレツヴーび ON • OFF します. 


運載 


21 C 未滿 


微風 


送風 


自動 


24 C 


21 C 1 U 上、 26 C 未滿 


ドライ 


述範 


2目 C じ1上 


自動 


ぶ房 


26 C 


風速設定表示ランフ 


連垂りモード 


ミ定温度 


運転開始時の部屋の遍度 


&自動運転モードでは、 U モコン液晶巧に溫度表示はありません， 表のフンソ 

•文;風速設定は自動で固定されます。 I r . 

ぶ目動運転中、運範の状態や遍度設定がお好みに合わない時は、 万 Ag す^ 

その他の運乾モードでお好みに合った運酷を巧ってくださし、 □ ’ □ 

1 リモコンの「運転停止」ボタンを _ _ 

—度押しま才〇 L L _ 

•「運骑」ランプが「点な」しまず。ルーバーび自動で開さます。冷房•送風選択時ドライ選択時 

2「運転切替」ボタンを巧して、「自動 J にセットしまず。 


4 リず 分 g ま;* 

G ■ [I .- 

-■- 1 し誦 


運転モード、風速設定、表示ランプは、運転開始時の部屋の温度に応じて〔表，1〕 
自動的に設定されまず。（但しリちコンの液晶表示は変ね0ません J 


旗-1 


自動運転 


自動運転とは…運転を開始したとさの室温によって自動で「冷房」「ドライ」 
「送風」が選択される運転亡ードです。 


A 


電源プラグは、ほこりが付着し 
ていないか確認し、ガタつきの 
ないように刃の根元まで確実に 
差し么む。 

ほこりが巧着したり、接続が不 
完全な場台は感電や乂災の原因 
になりまず。電源プラクにた 
まったほこりなどは定期的に掃 
除をしてください。 


〇 


• ゆるみのないようしっかりと差し込んでください 


電源プラグをコンセントに差し込みまず。 


運転のしかた聽幫 I 謂娶捐訪。ン背@の‘をゃ 





使いかた(運乾のしかた) 


























• 「運転」ランプが r 魚な」します。 

ルー パーが自動で開さます。 

•リモコンの液晶表示部に運乾モード、風速設定、.設定 
温度び表示されます ， j 


3「風速切替」ボタンを押して 
風速を選びます。 

•ボタンを巧すたびに 

% ■ f f と表おが変ゎ0ます。 

[自動]-^ [強風] 一 > [弱風][微風] つ 
★風速設をが自動の時、風速の切替えは自動的に巧います。 



2「温度設定」の「▽」又は、 r 么」 
ボタンを巧しまず。 

• お好みの温度に設定しまず。 

(最高設定湿度3ひご、最低設定温度16 C までです。） 

• 1回押すごとに rc 変化します。 

• 経済的な使い方として26ご〜 28 t ： に設定することを 
お勧めします。 

女部屋の温度よりも低い温度にセツトしてくたさい。部 
屋の温度よりも高い温度にセットした場合は、冷房運 
転をしません。但し室内フアンは連続運範をします。 

★リモコンの「運乾停止 J ボタンにより再度冷房運範を 
再開した場合.、設定温度は前回設定した遍度になって 
いますので、「温度設定」ボタンを押して、適切な温度 
に設定し直してください。 

★ぶ房運転中は設定温度を維持するためにコンフレッサ 
一が曰 N I OFF します。 


し -J 



お切替チ巧/巧設胁肖 

CZ) (ZD CZ) 

スインヴおやずみパワフル 

CD CD CD 

因 


1リモコンの「運転停止」ボタンを 
一度押しまず。 


冷房運乾 


運乾のしか 





1 リモコンの「運転/停止」ボタンを一度巧します。 

• 「運転」ランプが「点な」しまず。 

ルーバーび自動で開をます C , 

2「運転切替」ボタンを押して、「送風」に 
セツトします。 

• リモコンの液晶表示部に運転モード、風速設定び表示されます。 

3「風速切替」ボタンを巧してお好みの風速に 
セツトしまず。 

•ボタンを巧すたびに 


と表示が変わ0ます。 


[強風]'^臨風]-> [微風] 



P 温度設を 

▽公 

入包切 

し。〇 CD 

一；? k お切替 W/tK 取消 

5^0 CD 〇 

づスイングおやすみバワフル 

ド管に) 


送風運乾 


1リモコンの「運転/停止」ボタンを一度巧します。 

• 「運転」ランプが「点'打」します。ルーバーび自動で開さます。 

2「運転切替」ボタンを押して、 

「ドライ」にセツトしまず。 

• 「ドライ」ランフび「点な」します。 

•リモコンの液晶表示部に運賠モード、風速設定、設定温度び 
表示されます。 

•風速はになります。 

★風速の変更はおこなえません。 

3「湿度設定」の「▽」又は、「心ボタンを押します。 

•部屋の温度より2 〜 3 C 低い温度にたッ ト します。 

★部屋の温度よりち高い溫度にセットすると、センサードライ 
運転をしません， V - 

★リモコンの「運詔停止」ボタンによ0再度センヴードライ運 
括を再開した場を、温度設定は前回設定した遍度になってい 
ますので r 温度設定」ボタンを押して、適切な温度に設定し直 で- 
してください。 I 

★ ドライ運睛中は設定温度を維持するためにコンブレッヴー、. 

室のフアンび ON • OFF します。 I 


が妾. 

■ ■ 


广袖速切控 


混度設定 


細. 


巧お切なチ巧/巧结取消 


:イングおやずみ A ’ ワフ J レ 


センサードライ運転 


使いかた(運結のしかた 


リセット 










運転のしかた 



パワフル運転 


※パワフル運斬は一時的に冷風効果を上げる為の運転モードでず, 


1リモコンの「運お停止」ボタンを一度巧します。 

• 「運転」ランプび r 点'のします。 

ルーバーが自動で開さまず。 

2リモコンの「パワフル」ボタンを一度巧します。 

•運転やは「運耗」と「パワフル」ランプび「点な」します。 



を房•送風運乾時ドライ運乾時 


★ SO 分後に通常の運乾に戻0、ランプは消'灯します。 

3リモコンの「パワフル」•「運転切替」 • 

「風速切替」•「温度設定心」ボタンを押すと 
解除できまず。 

★パワフル運転は、 J モコン表示び変わりません。 


ロワ幼 

■ I みさ.巧 M 入—3 

I I ご CD CD I I 

3 為 K 诏 M 托 'ge おみ I 

• -。 CD CD I 

3 -7 スイング 《 やでみバウ 7 パ" 2 

r n 宙ちか 


換気運乾（単独) 


削奧気運転（單独）は自動-冷房-ドライ-送風運斬をしないで 
換気のみを行ラ運黯でず。 


1上部の「換気蓋」を上か 5 下に巧すと「カチッ」と 
いラ音がして開をまず。 

•換気蓋び開さ、 r 換気モード」になります。 

2リモコンの「運転停止」ボタンを一度巧します。 

• 「運転」ランブび r 点な」します。 

換気モドしソ，外であればルー y (-び自動で開さます。 

3「運転切替」ボタンを押して、「換気 J にセットします。 

• リでコンの液晶表示部に運乾モード、風速設をが表示され、 
ルーノ ^一び開いていれば自動で閉じます。 

4「風速切替」ボタンを巧してお好みの風速にセツトしまず。 

•ボタンを巧すたびに 


と表示び変わります。 


押すと開く 


開じたげ態 


がす: 



巧度巧を 

▽ A 

乂 eSES 切 

CD CZ) 

がが股巧 

CD CD 

a やすみパ9フル 

CD CD 

因 


[強風]^廟風]^〔微風] 


5開いた状態の時に上部の「換気蓋 J を上か 5 下に 
巧ずと「カチッ」という音がして閉まり、換気 
運転をやめることびできます。 

★運転を停止している時は、換気を巧いません。 


押すと閉じる 

户 i - 哪- 




( が列 J 


2 


開いた状態 







马巧巧おを 

讀ヮ A . 

7 岛巧巧 H 入切 

〇 〇 CD 

遅お巧 M 子朽'出：记满 

CD CD CD 

スイングおやすみ/(ウフル 

CD CD 〇 

巧 


〔運転開始〕 


風速設定、設を温度を選択して、そ 
の後に運乾を開始することちでさま 
す。運賴前にあわてることな<、選 
転方法を選ぶことびでさます。 

(但し、運転モ…ド、風速設定、設定 
温度選択中に何もボタンを押さない 
と表示は消えてしまいます。） 


a 泣切 U 入 f ' W ： 

しご巳こ/. 

1^6切 M そむ3む；取消 

CD CD 

タインヴおやすみバワフル 

1〇吞 n 


〔運転モード、風速設定、設定温度選お] 


i 远ち;蛋ま？。蛋ホ？イが旧 R ま、換気運転 （ 併用）は、自動•冷房•ドライ•送風運転をしながら室巧の巧れ 
が风遇巧 V 担晒 Wm 时ノた鞠链舶船!し,、室がのきれいな闕延のに®い&む觀です。 


1上部の「換気蓋」を上から下に押すと 
「カチッ」という音がして開きます。 

•換気蓋が開き、「換気モード」になりまず， 

2リモコンの「運転/停止」ボタンを一度押します。 

• 「運乾」ランプが「点の」します。ルーバーび自動で開さます。 

3開いた状態の時に上部の「換気蓋」を上か5 
下に押すと「カチッ」という音がして閉まり、 
換気運乾をやめることができます。 

★部屋を冷やしたい時にこの運斬を巧5と、冷房劾率び 
若干低下します。 

★運乾を停止している時は、換気を巧いません。 


リモコンの表示 


風速の種類 


押すと開く 



閉じた状態 
押すと閉じる 

し—-1^7 

0合巧) .... 巧巧, . ) 

開いた状態 


風速 

風速の表示 

風速の種類 

白動 

% 

現なの室温と設定温度の温度差により「強」- 
「弱」 • 「微」風の中から自動的に設定されます。 

強風 

す 

違く;令やすための風 

弱風 

■ 

静かな風 

微風 

T 

_ 

おやずみのときなどのより静かな風 

ス□一風 

■ 

ドライ運転のときだけの風 



★で記の運転モードの場合、室温び設定温度になると、自動的に送風が停止することび 
ありますが、故障ではありません， 

• ドライ運乾のとさ 


リモコン操作について 

•運転開始前、あらかじめ運黏モード、 





使いかた(運転のしかた 








タイマー運転 


おやすみタイマー運転 


みおやすみタイマー運転は、おやすみ中の体温の低下を考慮し、設定室温を徐々に上昇ごだ、冷え 
すぎないよ5にする運転ち法でず， 

※運転を停止ごはるまでの設定瞬間は し 2、3、己、7時間後です-, 


1リモコンが運乾げ態であることを 
確認します。 


2「おやずみ」ボタンを巧しまず。 

•ボタンを I 度押すと. ，*„ と表示し、す甲し続けますと 
^ 3，, 5 h 7 h と表示します。 

• "ピッピッ"と受信音がして、エアコン本体表示ラン 
プの「タイマー」ランプが「点な」します I . 

•時間のセットをするとさ、誤って時間ををくセットし 
たときは、 I の後ちラー度「おやずみ」ボタンを押 
すとキンセルとなり、更にもう一度「おやずみ」ボ 
タンを押すとまた ••け から表示を始めます,： 

• リモコンのタイマー時間たット3秒後に運転状態とお 
やすみマーク53の表示を残して、タイマー tz ット時 
間は消口します.， 

★必ずエアコン本体表示ランプの「タイマー」ランフが 
「点な」したことを確認してください。 

•タイマーセット時間消口後「予約確認」ボタンをも 
う一度狎すとタイマー残り時間を表示します。 

• 設定したおやすみタイマー運転を取り消す場合は、 
「取消」ボタンを押してください。"ピ ー" と音びして、 
リモコンのおやすみマーク因とエアコン本体表示ラ 
ンブの「タイマー J ランフが消のします. 




おやすみタイマー運輯モード 

おやずみタイマーをセットすると、セット 
後 I 時間たつと設定ミ晶度を rc アップさせ、 

更に 2 時間後（おやすみタイマーセットし 
て3時間後 j 設を温度をもう rc アップしま 
す。但し、設定温度は運転終了後おやすみ 設定温度 

タイマー tz ット前の設定遍度に房ります。 


Trc ア、ンプ 

。ァップ 


おやずみ I 時間後 3 時間後 

タイマー 

スタート 

V _ J 







•"ピツピツ"と受信音びして、エアコン本体表示ランプの「タイ 
マー」ランフび「点'打」します。 

• リモコンの液晶はタイマー時間セット3秒後に運転が態とタイマー 
マーク©、切タイマー矢印項を磯してた:ット時間は消なします。 

★必ずエアコン本体表示ランプの「タイマー」ランプが点灯したこ 
とを確認してください。 

•タイマーセット時間消灯後、 「予約確認」 ボタンをもう一度抑 
すとタイマー残り時間を表示します； 

•設定した切タイマー運斬を取り消す場合は、「取消」ボタンを押 
してください。"ピー’’と音がしてリモコンのタイマーマークの、 
切タイマー矢印1とエアコン本体表示ランブの r タイマー J ラ 
ンプが消巧します。 


を切タイマー運範は、現在の運転状態をある時間後に停止ごせる（切タイマー）運転です，, 

1「切」ボタンを押しまず。 

•ボタンを I 度押すと,； 75 i , と魚滅表示し、巧し続けますと い 
八 -’…!!1 一 ，'，'.，一/,式と表示しまず^ 

• は30分を意味し.、1時間じ(上は1時間単位の設をになります。 

最大で] 2時間まで設定できます。 

2「予約/確認」ボタンを押します。 一 _ 




※入タイマー運転は、エアコンをご希望の時間後に運輕させる（入タイマー）運顧です, 


「入」ボタンを押しまず。 

•ボタンを]度押ずと,;]ろ，と点滅表示し、巧し続けまずと,* y — 

ス, . !!1 一 f し 一 /,式と表示します。 

• 55 h は30分を意巧し、1時間 L ソ上は！時間単位の設をになります。 
最大で12時間まで設定でさます。 


2「予約/確認」ボタンを押します。 


«"ピッピッ"と受信音びして、エアコン本体表示ランフの「タイ 
マー」ランプび「点な」します。 

• リモコンの液晶はタイマー時間セット3秒後にタイマーマーク©、 
入タイマーえ印^を残して t ット時間は消なします。 

★必ずエアコン本体表示ランフの「タイマー」ランフび点口したこ 
とを確認してくださし、 

•タイマーセット時間消灯後、 「予約確認 J ボタンをもう一度押 
すとタイマー残り時間を表示します。 

•設定した入タイマー運黯を取り消す場をは、「取消」ボタンをす甲 
してくださし、"ピー’‘と音がして IJ モコンのタイマーマーク©、 
入タイマーえ印^とエアコン本体表示ランフの「タイマー」ラ 
ンプび消灯しまず。 


i ； 

— ■ 


a 温度設定 

▽公^ 

巧速巧な入巧り 

CD を -1 J 

涅お切妈，に巧だ’一^ミ肖 

^ 》 し/公吗 

スイングが,クみバワフ^ 


入タイマー運車5 


切タイマー運車5 



使いかた(タイマ—運乾) 








風向調節のしかた 


左ちの風向調節 


^-お原員し、- 

★ルーバーは絶対に手などで無理に動かさないでください。必ずリモコンを使用してください。 
故障ずることがありまず。 

★冷房運転時に、上下風向板を下向きにしたままや、吹出口がふさびるようにして長時間運拉 
をしますと、露がつき水滴が落下ずることがあります。 


ルーバースイングによる風向さの調節 

• 「スイング」ボタンを]度押すとルーノ（一び左ちにスイ 
ングをしまず。 


★自動運轉開始後1日秒間はスイングをしません。 

★ ドライ運乾などで室内フアンが止まっているときは、 
ルーバーも停止します。 



空気の吹出口や排気口に指 
や異物を入れない。巧部で 
フアンが高速回転しており 
ますので、けがの原因にな 
りまず。 


每 


2風向さをお好みの方向に固定ずる場合 

• r スインク J ボタンを]度押してルーバーを動かし、お 
巧みの位置になった5、再度「スイング J ボタンを押 
して止めて < ださい。 



風速切替入 eSES ‘ 

CD CD 

連お切替そ巧/巧設取ミ肖 


スイングおやすみパワフル 



★運転を停止するとルーバースイングは止まり、吹出口 
を閉じます。再び運転すると、ルーバースインクにな 
ります。 


上下の風向調節 



♦上下風向板でおこないます。通常の運範では水平、又は 
上向さでご使用くださし 、 C 









知っておいていたださたいこと 


冷房と部屋の熱源 



能力切上の負荷(冷房能力 ULh の広い部屋、 
を勢の人が居る）で使用しない。 

設を温度に達しないことや、露が落ち、家お 
などを濡5ず原因になることがありまず。 



停電したときは 


停電したあと再び電気びさても、保護回路の働さでエア 
コンは停止したままでず。運輯を再開するとさは、あら 
た ゆて「運賴停止」ボタンを巧してくだごい。 





し a 度巧を 

ド^ ▽公 


入€£»巧 

CD 口 CD 

?；: ar 由 w 

CD CD CD 


ノ 


落雷のおそれがあるときは 


A 警告 


落雷のおそれのあるときは、運詔を停止し、電源プラグも巧く。 
落雷の程度によっては、故障の原因になりまず。 


を 

電源ブラクを 


巧く 


雨が強いときは 


A 注意 


雨降りや風の強い時は、運顧を停止して窓を閉める。 

窓を開けたまま運15ずると室内に雨が浸水して家財等を濡らす 
原因になることがあります。 


〇 

指示 


長い間エアコンを使わないときは 


電源プラグを抜いておくことをお勧めします。電源プラクを差し込んだままの状態でずと、運転し 
なくてもコンピューター回路でわずかに電気が消費されまず。_ 

—— ご使用いただける急度— • 湿度-条件—" — • 




を房運転は「外気の温度：約 2 rc 〜 43' C の韓固」「部屋の温度：約 2 VC 〜32"じの豁囲」「部屋の 
湿度： 8日％じ(下」でご使用ください。 

上記じ(がの条件で運酷されますと保護装置びはたらさ運転でさないことや、除湿水が室巧側へ滴下 
することびあ0ます。また、曰ざしが強く本体背面にあたる時を本体巧の温度び上昇し、保護装置 
がはたらいた0、巧分な能力を得られない場含びあります。この時は設置場所を変えるか、本体背 
面に日ざしをごえざる処置をしてください。（風邁しが悪くならないようごま意くだごし 、 J 


除湿水の処理について 


運転中に出る除湿水はエアコン巧部で処理し、外部には出さないようになっていまず。万一の故 
障などにより処理がでさなくなったとをは、.室が側へ滴下します。 

このようなとさは運転を停止し、電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店にご連絡くだごい。 
洗たく物の乾燥など、特殊な用途に使用しないでください。本機の除湿水処理能力を超えますと、 
室が側へ水滴げ暴下するなど、故障の原因となります。 


使いかた(風向調節のしかた) 







上手な使いかた 



度は適正に 


温巧投定 


mmmmUSSM 

g 1 册け■巧り誦!さ雌 ■ 


f 

長時間冷風を身体に直接当てたり、 

Q] 

A 警告 

為し過ざない。 

体調悪化-健康障害の原因になりま 

V 

ず。 

J 


窓にはカーテンかブラインドを^ r フイルターの掃除はこまめに 


冷房時に、直射曰光の当たる窓には、熱ちれ 
を防ぐために、力ーテンをかけるかブライン 
ドを下ろして < ださし V . 



フイルターの 目詰ま い 

りは冷房効栗を弱め く声 

ます。ムダな電気を n 苗 

消費しないためにも 
2週間に1 mm ^' 

掃除してくだごい。 

■掃除機でほこりを吸い取る。ミちれがひどい 
場含は水洗いする。水ないした場含は必ず 
よ < 陰干ししてから目交付けて < だごし、。 


タイマーの有効活用 


夜は"おやすみ運賴"など、タイマーを有効 
にご活用 <ださい。 


^523通*拉巧 
MLI 巧"入巧粗の " 

CD 〇 CD 

afccju 成3己にも 

仁）仁）じ 

スイノブ e か IT みバウブか- 

〇 cp CD 


/タイスーを\ 

をが)じ：:名用 I 一_ . 

ぺ曲:^婦 



窓や戸はきちんと閉めて 


エアコンの取がけられていない窓や戸を閉め 
忘れたり、完全に閉まっていなかったりする 
と、冷気び逃げて電気の 
ムダ使いにな0ます。 

また、エアコン運斬中に (Mf ； 

換気扇をまわすとわずか 1, 

な隙間か b 室が©空気び ）n ロロ1 

入り適正な室温管理が出 

来なくなることがありま ^ 

す。 


ときどき換気を 


A ま意 


部屋を閉め切ることがをぐなるので、 
ときどき換気ずる。燃焼器具と一緒 
に運転ずるときは、こまめに換気す 
る。換気が不充分な場ちは、釀素す 
足の原因になることがありまず。 











曰常のお手入れ 


お手入れの前に 


A ま意 


運乾を停止し、電源プラグを巧く。電源プラグを巧くときは、 
コードを引っ張5ないでプラグ部分を持って巧く。運耗中に 
おを入れしまずと、内部でファンが高速で回転しておりケガ 
1の原因になりまず。 


處 

電源 フラクを 
巧く 



ルターの 掃除 


外側の掃除 


フィ ルターにほこりびたま0ますと、空気の 
通りが惑くなり、冷房タカ栗び低下します 。 S 
週間に一度、巧の要領で掃除をしてください。 

1フィルターつまみに 
I 手をかけ、ゆつ<0 ^ 

と左へ弓 I き出します0 


9掃除機でほこりを吸 
ム い取ります。 

(詳しくは I 8ページ 
参照） 

〇婦除終了後は、必ず 
^元の位置に取付けて 
くだごい。 


■フィルターを出し入れずるとさは、パネル 
を傷がけないよラにして < ださい。 

■ 40でじ(上のお湯で洗わないでください。 

フィルターが縮むことがありまず。 
■フィルターをはずしたままで運輯しないで 
<ださい。機械にほこりが入り故晴の原因 
になりまず。 

■手荒に巧ラとフィルターが破れたり、粋び 
巧れることがありまず。 


やわらかい巧でか5 
ぶさして < ださし V . 




• 4 び巳に(上のお湯は使わないで < ださい。 

プラスチックが変形することがありまず。 
•次のよラなをのは使わないで<ださい。 
塗装面やプラスチックをいたゆます。 
ベンジン-シンナー-みがき粉など 



0 


化学ぞラさんをご使用の際は、そのま意書 
にがつて < ださい。 


A ま意 


水洗いはしない。 

感電のおそれがあります。 


0 



月];>1上使わないときは 


晴れた曰に半日ほど送風運転をおこない、エアコン内部を乾燥させてくだ 
ごい。巧部がめれたままで長時間使わないと、カビが発生し易くなります。 


in— 


電源プラグを巧いておく。 


C 


使いかた(上手な使いかた) 手入れ•アフターサ—ビス 










w 




— 


点検磐備は、お買い求めの飯売店にご相談<ださい。 


/!\ま意 


市版の洗浄剤などを使用し 
まずと、衛脂部品の割れや 
排水経路の詰まりに至るこ 
とがあり、水たれや感電の 
原因にちなりまず。 


0 


エアコンを数シースン使いますと、内部が 
巧れ性能が低下することがありまず。 

使用げ態によつては、ごみやほこりで除湿水の排水経路を詰ら 
せることちあります。 

•通常のお手入れとは別に、点檢藝備をお勧めします，， 

• 点検整備には霉門技術を必要とします。 



長期使用して傷んだ取付け 
枠は使用しない。傷んだげ 

A :±g 態でが置ずるとエアコンの|\ ) 

/! V エ局 落下につながり、けがなど、ゾ 
の原因になることがありま 禁止 
ず。 


お付け枠び極論にさびている、あるいは傾いているなど、据え 
イ寸けが不安をになっていませんわ V 


Zh 警告 


アース線は、ガス管、水道 
管、避雲針、電話のアース 
線に接続しない。アースが 
不完全な場合は、感電の原 
因になることがありまず。 
アースエ事は、電気工事± 
の資格が必要です。お買い 
ホめの販売店または専門業 
者に依顯してください。 


@ 

ア-ス 


アース線び外れていたり、途中で切れたりしていませんか？ 


A 


電源プラグは、ほこりが付着 
していないか確認し、ガタつ 
きのないように刃の根元まで 
確実に差し込む。ほこりが付 
着したり、接続が不完全な場 
含は感電や乂災の原因になり 
ます。電源プラグにたまった 
ほこりなどは定期のに掃除を 
して < ださい。 


〇 


電源プラグびコンたントにしっかり差し込まれていまずかっ 
f 電源プラグとコンセントの間に"ゆるみ"びないことを確 
I I 認して < ださい。 



定期点検 _ 

半年〜1年に一度定期的に次の点横をおこなって<ださい。 

もしご不審な点がありましたら、すぐお買いずめの販売店にご連絡ください。 


点検整備 


—ス線 取付け枠 


n ンセン 













定期点検 


故 P 單かな？と思つた5次のことをお調べください 


よくぶスない 


フイルターにほこりが詰まつていませんか？ 


2 "温度設定"のセットは適正になっていますか？ 

ミ.上下風向板は運黯内容にあった正しい位置になっていま 
すか？ 

4室外側吹出口や吸込口を障害物などでふさいでいません 
か？ 

5部屋の窓や戸があいていませんか？ 

換気扇がまわっていませんか？ 


6 .エアコン背面の窓や網戸は開けてありますかつ 
ヴッシなどにお付けたパッキン類が一部でも室外側の排 
熱吹出し口をふさいでいませんか？ 


la 19 

ぺージ 

ぺージ 

16 

ぺージ 

已、8 

ぺ_ジ 


ぺージ 


1、日、8 

ぺ_ジ 


運乾しない 


1リモコンの乾電池がちくなっていませんか？ 
入れ方をまちがっていませんか？ 

2 電源ブラグが差し込まれていまずか？ 


うご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか 


8 

ぺージ 

ぺージ 


停電ではありませんか？ 


サービスを 依頼ずる前に 


電源コードの一部やプラグが、さわれなくなるほど熱<なったりしてませんか？ 
焦げ臭いにおいびしたりしてませんかっ 
エアコンから、室のに水漏のしてませんか？ 

エアコンの取付け巧が標食したりゆるんでいたりしてませんかっ 
電源プラグの差込部び変色してたりしてませんかっ 
運転音が巽常に高<なったりしてまだんか？ 

漏電ブレーカーびひんぱんに落ちたりしてませんかっ 
その他の異常や故障びありまだんひつ 


愛情点検 

ク 


しん h のような症がの時は、使用を中止し故障や事故の防止のため、必ずお買いず; 
めの販売店に点検をご相談ください。 


長年ご使用のエアコンの点検を 


手入れ•アフタ—サービス 






サービスを 依頼する前に 



正常な運転の状態は？ 

吹出口から出る風の温度と、室が温度との温度差が、冷房時8 C 程度あれば正常な運転が態です。 
※室内.室外の周囲温度、周固湿度の運斬状況により、製品の吹出口から、不均一な温度の冷 
風びでる場合びあ0ますび、巧分能力は発揮されており異常ではありません。 . 


It ソ上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときや下表のような現象が出たときは、電源プラグを 
巧き、ずぐお買い求めの販売店にご連絡ください。 

アフター ヴー ビスについては23ページをご覧ください。 




こんなときは、すぐ販売店へ 


ブレーカーやヒューズが たびたび切れる。 
スイッチの動作び不確実、、 

誤ってエアコン巧部に異物や水を入れてしま 
つた。 

焦げ臭いにおいびずる。 


•コードの過熱やコードの被覆に破れびある。 

• 表示ランプにエラー表示びでる。 

故障原因びわかりますので、表示ランプを確 
認して、運輕を停止し、電源フラグを抜いて 
から、ご達絡ください。 （23 ページ参照） 



これは故障ではありません。 


广 こんな場を 


停止直後に再運転でさない。 

運転を停止後 3 分間は、再運転をストップして機械を巧り、 ヒュー 
ズ、ブレーカー切れを防ぎます。 

(マイコンに組込んである 3 分間保護回路が自動的に働きます） 

ときどき水の流れるような音（シュル 
シュル、シャー）や、沸騰するような 
音（ボコボコ）がずることがある。 

これは機械の中の液（を媒）が流れる音でず。停止中も出ることび 
あります。 

ピチャピチャという旨がずることがある： 

これは機械の巧部で除湿水の姆理をしている音ですっ 

とをどさ「キシキシ」とし、 5 
小さな音がずることがある。 

これはエアコン自身が温度変化によって膨張したり収縮するため 
に出る音です。 

冷房運転やに吹出□か 5 霧が出 
ているように見えることがある。 

これは低温多湿時に見られる現象で、部屋の空気が冷風で冷やされ 
て霧になるためです。 

エアコンか 5 においが出て< 

ることがある。 

これは空気中に含まれているいろいろなにおい（たばこの煙、化粧品、 
食品、ペット臭など）がエアコンに付着し、それが吹出すためです。 

1 

1 

リモコン信号をエアコンび受信三スした可能性びあります。 

いったんリモコンで運転停止し、再度運斬してください。 

U モコンがさかなし、 

エアコンやリモコン付近で堂光巧の阿りびついているとリモコン 
信号を受信しないことがあります。壁光口の位置を変えるか口り 
を消して再度運詔してください。 


乾電池の消耗により液晶表示が出ていても信号を送信しないこと 
びあります。新しい乾電池に 2 本とち交換してください。 J 


A 


それでも異常があるときは、使用をやめて電源プラグを巧き、お賈 
い求めの販売店にご連絡のうえ修理をお申しつけください。 

異常のまま運転を続けると故膜や感電-乂災の原因になりまず。 


〇 

電源 ブラグ 

をおく 




お申し出により出張修理いたします 















A 


修理は、お買いずめの販売店または、別紙のお客様相談窓 
口一覧にそ目談ずる。ご自分で修理され、修理に不備があると、 
感電-义災等の原因になりまず。 


分解禁止 


フターサービス について 


補修用性能部品の I エアコンの補修用性能部品の保ち期間は、製造巧切後9年です。 

保有期間について I 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


•ぶ本機は故障-巽常びをじた5、エアコン本体表示ランフの r 点滅」•「点巧」で異常原因を表示します。 
朱二逼ぃ点滅 


表示ランプ 



ぃソ••.パッ…） -〇-二早い点滅い v " ッ、八ッ、八ッ、） 隹二点巧 




• 電源罔波数判をの異常です。 

• 睾磊フラクをコン t ントに董し直してくだごい 
再度卓、爲した閑は號売岳にこ相談く/■こごい。 

•停電後、復帰しました r 
• 電源プラクをコンセントに差し込んだとさ. 

•故隋ではありません。リモコンで運範 
ごせてください。 

•配管ヴーミスタび削線しました. 

•販売店にご相談くださし、，， 





室遍ヴーミスタび断線しました。 


販売店にこす目談ください。 
贩売店にご相談くだごい、， 


も 

•室遍ヴーミスタび短絡しました。 

•販売店にごネ目談 < ださい。 


•冷房運転時、室内側の熱交換器が凍結 
しないための制御です。 

•故障ではあ0ません、， 


• ドライ運転時.室の側の熱交換器び凍 
結しないための制御です。 

•故障ではあ0ません， J 



★パワフルランフは「点滅」-「点な」しません。 

★上記以外に不明な点びございました5、お買い求めの版売ちまでお問い合わせください。 

保言正とアフターヴービス（必ずお読みください） 


保証について 


この商品は保証書巧きです。保証書は、販売店で所定事項ご記入してお渡しいたしますので、記載内容 
をご確認いたださ、大切に保管してください。 

イ呆証期間はお買いホめの曰か51年間です。 

(ただし、冷凍ヴィ'クル部分は己年間です。） 

なお、.保記期間中でち有料になることがあ0ますので、保証書をよくお読みください。 

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談くださし、。 

修理によって機能が維持でさる場合は、お客様のご要望により修理いたします、1費用など詳しいことは、 
お買いずゆの販売店にご相談<ださい。 

当社は、販売店からのま文によ0、補修用性能部品を販売店に供給します， 


手入れ•アフタ—ヴ—ビス 













保話とアフターサービス 



アフターサービス 
でお困りの場台は 


居されるときは 



再取付け工事のお 
申し么みは 


アフターヴービスについてご不明の場合、その他お困りの場合、お買いホ 
めの販売店か、別紙の 技客 様猜談 窓口 一覧にお問いをわせください 

ご転居により、お買いホめの販売店のアフターヴービスを受けられなく.な 
る場合は、前もって販売店にご相談ください。ご斬居先での当な製品取扱 
店を紹介させていたださます。 

販売店に再取巧け工事（賠居または別の部屋への移設）をぶ頼する場含は、 
取巧け工事の繁 It 期に当たる夏期は工事び遅れざみになりますので、でき- 
るだけ避けるよラお願いいたします。 

費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にごす目談ください。 


取付けについて 



A 


電気工事は専門の巧術が必要でずので、販売店に依頼してください。（電気工 
事の費用など詳しいことは、お買い巧めの販売店にご相談ください。）お付け 
場戸斤や電気のコンセントの取がけ位置については、販売店とよく相談してミ夫め 
てください。なお、アースは感電防止の巧か静電気のいたず！5や雑音を防ぐ効 
栗もありまずので、必ず設置してください。 


取付け場所 


«乂微およひリモコンは雜琶防止のために、テレビやラジオびら1.己 mlU 上鋪してくだごい。 


•設置場所によっては漏電ブレーた一のおけけか必要でず。お買いおめの販売店また^ 
は專 P う業者に化:鸦しでください，搞運’プレーカーび取がけらむていないと感電の原 
因になることがあ0ます, j 

A •可然性ガスの焉むるおそれのある巧うぅ、.琴気•油煙などの発をする所で硬わなし VM 引 

g 乂や姆発のおテれがあります.） 

い 、 •ルームエアコンは日本工業規恪 UISC9612) に碁づき、一般の家庭でこ使用いた 

だくにめに製造されたらのてす。がって巧巧な用途（例えば電デ機器や’崎密機器の 
維巧、食品•毛皮-美術臂畫品の保な、生物の培摄，が培飼脅など'；にはご使用に 
. ならないでくだごい。 


■海浜地区で潮風が直後当たる場所や温泉化帯、油煙のをい所、舉磁波を発をする病院や作案場、堇装工場など污隙 
溶剤や潤滑别を使用する巧、.巧末や塵埃の多い工場など、周辺撰境が巧なな鑄巧でご使用になる場合は、お質いお 
めの販売盾とよくネ目談してくだごし、。 



アースについて 


A 警告 


•アースをおこなってくださしV,アースエ事は電気設備に関する}支術藝準にしたびっ 
てくだごい。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース锭に樓病しない 
でくだごい.，アースがホ完全な場台は、感電の原因になることびありまず-, 

ガス管 樣発や引火の危换性かあ0ますっ 

水道管 ブラスチックの部分かあ0、アースな栗びあ0ません。 

避雷針-電話のアース線 清匪のとさに大電流が：;荒 n 危横です.， 

お買いがめの販売店または専門業者にぶ賴してください。 

みアースエ爭は、谭気了畢—上の键格び必愛です 














取付けについて 



条が 


情準設證 


設置条が 


室外湿度 


40%(湿げ遍度24 0 


室が温度(をな温度) 


3日 C 


室の湿度 


47%(湿巧湿度 19 C ) 


12曰間 


1年間あたりの標華使用曰数 


室巧温度(乾球温度) 


27 C ： 


1年間の使用時間 


周波数 


50 BOHz 


日あたりの使用時間 9時間 


00 V 


脂 


項目 

電圧 


攪 

境 

条 

件 



電源について 


電源は配電體からエアコン専巧に引いた回路をお使いください， 


騒音にもご配慮を 


取巧けにあたっては、エアコンの重董にを分耐える境所で、騒音や振動が增大しないような場所をお選びくださし、 
エアコンの室外測吹出口からの温風や騒富が勝家の迷惑にならないよラな場所をお選びくださし 、 C 
エアコンの室が側收出口け近に物を置きますと、機能低下や摇音靖大のちとになりますので、腾害物は壁かないでくだごい。 
エアコンを使用中に異常な音にお気づさの場合は、お買いホめの販売店にこ巧談くだごし、。 
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この1±樣値は、」に f 日本工業規格）にをとづいたが値です 
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で示される数値は左び 50 Hz 、 ちが 60 HZ の値です 


設計上の標準使用期間算定の根拠 


本製品の設計標準使用期間について 


• 本磬品は、設計標孽傳用期間を10年と寫おしており、この期間を越えて使 
用されますと、経年劣化による発火•けび等の事敌に至るおそれが0ます. 
•ぶ設計標準使用期間とは、摆準のな使用条件(下記のく設計標準使用期 
間賽定の根!挑;)参照)のもとで、適切な取扱いで1ま用し、適切な雑待管 
裡び行われた場合に、ミ全上ま礎なく使用することがでさる標準的な 
期間として設計上設定ごのる期間で、製品毎に設定されるものです t 
メーカー 無償保証期間とは異なるものですのでご';ま意くにごい。 


A 


隙造年に009年 

【設計上の標準使用期間】約10年 

設計上の傳'舉使用期間を超え 
て使用されますと、経年劣化に 
よる発乂‘けびなどの事故に至 
るおそれがあ0ます。 


〈設計標準使用期間寶定の根触〉 


想定騎闊 
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•電源コードの一部やプラグび、さわれなくなるほど熱くなったり 
してませんかク 

♦ 焦げ臭いにおいがした0してませんかつ 

•エアコンから、室内に水漏れしてませんかつ 

•エアコンの取巧け枠が属食したりゆるんでいたりしてませんか？ 

• 電源プラグの差み部び変色していたりしてませ/1;か？ 

•運斬音び異常に高くなった0してませんかつ 
•漏電ブレーカーがひんぱんに落ちたりしてませんひっ 
• その他の異常や故障がありませんか？ 


運酷を停止し、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点橫 • 
修理をご相談ください。費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。 


愛情点検 


株式会社 

本社 名古屋市瑞穂区桃園町己番] 7号 
て 467-0 S 5 己 TEL 〈0己2> 8 S 2-1 144 
FAX <052)の S -274 S 


お客様メモ 


• 後曰のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとさお役に立ちます。 

•お寶いずめの販売店にヴービスを依頼することびできないときは別紙の お客様箱談窓口_7 •覧 I 
お問い含わせ < ださい,. 
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長年ご使用の エアコンの 点検をぜひ! 


廃棄時にご注意願います I 

S001 年4月施行の家電リヴイクル法では、お客様びご使用済みのエアコンを廃棄される場含は、 
収集-運搬料金と再商品化等料金をおす仏いいただき、対象品を贩売店や市町村に適正に引さ渡 
すことびホめられています-、. 


このよラなことは 
あ〇ませんか 










